Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z głębokim żalem zawiadamia, 
że w dniu 29 maja 2012 roku zmarła 


S. p. 


Prof. dr hab. 


Maria 
BOBROWNICKA 


emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, 
odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 


zmarła przeżywszy 92 lata. 


Nabożeństwo żałobne odbędzie się 6 czerwca 2012 roku (środa) o godz. le 
w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, poczym nastąpi 


odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. 


Rodzinie Zmarlej składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 


Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Dziekan i pracownicy Wydziału Filologicznego UJ, 
oraz cała Społeczność Akademicka 


